Fixed-SIP Delay Lines 

1514 SERIES (HIGH FREQUENCY) 


data 
delay 

devicesV inc. 



Features: 

■ Fast rise-time. 

■ 4-pins single-in-line. 

■ Clean signal. 

■ Low profile. 

■ Thin package. 


Specifications: 

■ Meets or exceeds: MIL-D-23859C. 

■ Operating temperature: -55 C to +125 C. 

■ Storage temperature: -55 C to +125 C. 

■ Temperature coefficient: 100 PPM/ C. 

■ Dielectric breakdown: 50 Vdc. 

■ Epoxy encapsulated. 

■ Distortion @ output: 10% max. 

■ Rise-time: 1 ns or 20% of Td (whichever is greater) 

■ Delay tolerance: 5% or 1 ns (whichever is greater) 
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3 Mt. Prospect Avenue, Clifton, New Jersey 07013 ■ (201) 773-2299 ■ FAX (201) 773-9672 ■ 
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